Inż. ALEKSANDER 


BIELAWSKI 


długoletni pracownik Zarządu Budowy 
Pieców Przemysłowych w Hucie im. Lenina 


zmarł dnia 13 grudnia 1956 r., przeżywszy lat 67. 


W Zmarłym tracimy wzorowego pracownika, wychowawcę 
młodych kadr inżynierskich i dobrego kolegę 


Dyrekcja, Rada Zakładowa, Koledzy 


ZBPP w Hucie im. Lenina 


Drukarnia Związkowa. Kraków, ul. Mikołajska 18 
6191 — 15. 12. 1956 — 35 — druk. Bl V kl. 70 gr 


